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ABSOLWENT POLITECHNIKI LWOWSKIEJ 


zmarł 10 sierpnia 1988 roku, w wieku 85 lat. 


MSZA ŚW. i odprowadzenie do grobu na cmentarzu Salwatorskim odbędą się w poniedziałek w dniu 
15 sierpnia 1988 roku o godzinie 13.15. 


ŻONA, DZIECI I RODZINA 


